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EDITORIAL 


Foi realizado nos dias 19 e 20 de setembro de 2019 o I Congresso de Clínica Cirúrgica de Juiz de Fora, no 
Hospital Monte Sinai. O evento foi organizado pela Clínica Láparos em parceria com o Hospital Monte Sinai e 


com os discentes da Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica da Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJFE 


Contando com mais de 200 congressistas, entre eles: médicos, residentes e acadêmicos do curso de medicina, 
o evento foi abrilhantado com palestras de grandes profissionais e professores da UFJF e abordou os mais diversos 
temas da área clínica-cirúrgica, propondo-se a colocar em discussão os principais aspectos da prática médica nessa 
área. Seu grande diferencial foi trazer a tona palestras como “Planejamento da Carreira do Cirurgião” e a mesa 


redonda sobre “Mulheres na Cirurgia”, além de atualização sobre temas de grande relevância cotidiana. 


Além disso, também como forma de contribuir com a produção científica, foram apresentados 20 trabalhos dos 
quase 30 submetidos à Comissão Científica do evento, porém apenas 17 deles estiveram de acordo com as normas 
da revista em tempo previsto para submissão. A Comissão Científica foi composta pelos professores Dr. José Antônio 
Chehuen Neto, Dr. Frederico Cantarino Cordeiro de Araújo e Dr. Marcus da Matta Abreu, os quais selecionaram 
os três melhores trabalhos para serem apresentados oralmente no evento e demais para serem apresentados na forma 
de pôster também durante o evento. Dessa maneira, é com grande satisfação que trazemos nesse suplemento esses 
trabalhos, com objetivo de contribuirmos com o intercâmbio de informações e com a difusão de conhecimento. 


Comissão Organizadora do 
I Congresso de Clínica Cirúrgica de Juiz de Fora. 


